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一 般 认为 硬 旱 足 I 只 节 上 的 哈 氏 器 (Haller’s organ) 是 它 的 嗅觉 器 官 。D.， A- Hagsgart 等 (1979) 肝 
电 生 理 技术 研究 哈 氏 器 对 刺激 的 反应 能 力 ， 曾 用 血红 肩头 昕 Rhipiecphalns sargninens Letreille 研究 它 
对 氮 的 神经 原 放电 反应。 和 曾 证 明 在 浓度 较 低 的 氨 《0.2 一 72X10 ”mol/sce) 的 刺激 下 就 引起 电位 的 反 
应 , 狠 是 诱 使 其 趋向 动物 宿主 的 物质 ; 于 1981 年 又 以 电 生 理 方法 证 明美 洲 花 蜂 Amblyomme americantts 
Linnaeus 对 信息 素 2,6- 二 毛 酚 敏感 ,此 敏感 的 神经 原 在 足 工 足 节 前 凹 。 我 们 用 中 华 硬 凰 ITxrodex sinensis 
Teng 和 忽 角 血 蛇 Haemaphysalis inermis Birula 为 材料 , 观察 该 两 种 硬是 的 哈 氏 器 对 弱酸 、 弱 碱 气 味 的 
电 生 理 反 应 , 今 简报 如 下 。 


材料 与 方法 


一 、 材 料 ”中华 硬 昕 和 缺 角 血 蝗 均 采 自 浙江 省 组 云 县 山区 的 牛 体 。 

二 、 电 位 测定 ”应 用 中 国 科 学 院 上 海 昆 虫 研 究 所 自制 触角 电位 仪 ( 杜 家 线 等 ,1979)。 加 样 器 的 空 
气流 速 为 201/hr. 或 不 用 电动 的 气流 ;直流 前 置 放 大 器 增益 x100(《 定 标 光 点 相距 为 ImV); 双 线 示波器 
的 光 点 扫描 为 1sec/cm (时 标 为 1sec)。 室 温 在 23 一 25"。 

三 、 试 剂 ” 氨 水 (分 析 纯 ，NHs。， 含量 25 一 28%)\、 冰 醋酸 (分 析 纯 )。 

四 、 方 法 “用 双 面 胶 纸 将 刚 用 手术 刀 切 下 的 硬 昕 足 5 中 节 固 定 在 载 玻 片上 , 取 钨 丝 ( 粗 50km) 插 人 
后 哇 节 ; 用 手术 刀 将 中 节 末 端 连 同 爪 垫 一 起 切 去 , 取 镀 金 钨 丝 ( 粗 25um) 对 准 切口 ,稍为 插 人 只 节 内 ( 播 
和 深度 不 超过 哈 氏 器 的 位 置 ): 并 将 二 根 钨 丝 分 别 圈定 在 载 玻 片 的 两 边 。 然 后 与 刺激 腔 体 的 二 个 银 丝 电 
极 相 接 , 连 接 处 复 以 生理 挫 水 杭 球 。 插 入 后 只 节 的 电极 为 参考 电极 , 与 切口 相连 的 电极 为 记录 电极 。 再 
将 足 节 装置 移 至 加 样 器 的 暑 口 下 ,二 者 相距 约 2cm。 

加 样 时 , 先 用 直径 0.5cm 的 网 请 纸 片 艺 取 气 水 或 醋酸 放 人 针 简 内 ， 让 其 在 吸 有 2ml 空气 的 针 简 内 
挥发 。 试 验 时 将 注射 器 连 针 尖 播 入 加 样 器 的 侧 孔 通 人 气流 管道 中 , 推 压 注射 器 活塞 , 使 含有 氨 或 醋酸 的 
空气 通信。 并 以 单纯 的 空气 注入 对 照 。 在 示波器 上 进行 观察 并 拍照 记录 其 电位 反应 情况 。 


结果 与 讨论 

一 、 本 实验 共用 缺 角 血 峰 9? 3 只 , 离 体 足 1 中 节 3 只 ,中 华 硬 巍 久 离 体 足 I 附 节 1 只 及 中 华 硬 里 9 
6 只 , 离 体 足 I 足 节 9 只 , 离 体 足 工 语 节 1 只。 两 种 硬 晶 的 足 I 附 节 对 氨 和 醋酸 的 刺激 ,产生 极 明 显 的 
电位 差 ,而 对 空气 气流 仅 出 现 微小 波 ( 图 版 1: 1,2、3); .但 中 华 硬 贱 足 工 对 氨 、 醋酸 的 刺激 则 不 产生 上 明 
显 的 电位 差 ,而 是 与 空气 气流 刺激 对 产生 一 样 的 微小 疲 ( 图 版 !:4)。 说 明 该 两 种 硬 昕 的 化 学 感受 器 不 是 
在 足 I 中 节 ; 而 在 足 路 节 的 哈 氏 器 上 。 

二 、 两 种 硬 昕 足 [ 哈 氏 器 对 所 和 醋酸 气味 的 反应 相当 敏感 。 当 注 射 含有 2ml 氨 和 笛 酸 的 气味 时 ， 
波峰 的 尖顶 均 逸 出 示波器 的 荧光 屏 之 外 ,并 提 需 经 过 相当 长 的 时 间 (5 一 8 sc， 甚 译 10 sec 以 上 ) 方 得 以 
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完全 复 极 。 故 图 版 I: 1, 3 所 摄 得 照片 ,每 次 加 样 均 为 0.5ml 左右 。 其 中 舱 雄 中 华 硬 蝗 足 1 中 节 1 只， 
曾 用 0.5cm 直径 的 滤纸 片 茂 取 25% 醋酸 ,0.1 一 10% 氮 水 进行 试验 , 均 出 现 明显 的 应 激 电 位 差 反 应 ,说 
明 硬 蝗 哈 氏 器 的 嗅觉 相当 灵敏 。 

三 、 本 实验 是 继 D. A. Haggart (1979;1981) 之 后 ， 用 电 生 理 技术 证 明 另 外 了 两 种 便 蜡 蛤 氏 器 的 咱 
觉 功 能 。 所 测 的 是 哈 氏 器 全 部 嗅觉 感 毛 的 总 电位 。 此 方法 简便 易 行 ,可 用 于 驱 避 剂 、 引诱 剂 、 性 信息 索 
的 测定 ,选择 和 提纯 测试 工作 。 
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